KAROL F. X. MOHR 


były prof. chemii instytutu technicznego krakowskiego, magister farmacyi, 
członek komisyi egzaminacyjnej dla farmaceutów, 


przeżywszy lat 80, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 19 Listopada 1886 roku. 


Pozostała małżonka wraz zcörkamii wnukami zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Zna- 
jomych na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w Niedziele dnia 21 b. m. o godzinie 
3 po południu z domu pod Nr. 14 przy ulicy Zwierzynieckiej, wprost na cmentarz. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. W drukarni Związkowej w Krakowie, ul. sw. Jana, fi 


